SACD マ ル チ ・ チ ャ ネル 用 と し て 設計 し た 
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シン グル 4ch ア ンプ の 製作 


今月 は SACD マル チ ・ チ ャ ン ネ 
ル の 4 チャ ン ネ ル 再 生 用 の シン グ 
ル ・ ア ンプ 製作 し た . 

昨年 の 春 か ら ハ イプ リッ ド 型 の 
SACD が ドイ ツ ・ グ ラ モ フ ォ ン ,。 フ 
ィ リ ッ プ ス 。 デ ッ カ 等 の メイ ジャ 
ー・ レ ー ベ ル か ら 発 売 に な り , 本 誌 
で も 高橋 和正 氏 に より 紹介 きれ て い 
る , また オー ディ ャ オ ャ ショ ッ ツ グ 1 ア 
ム ト ラ ンス |」 の 「 ミ ニコ ン サ ー ト 」 
で も SACD マル チ ・ チ ャ ン ネ ル を 
過去 3 回 と りあ げ , 参加 者 に に 体験 
し て いた だ いた 。 

前 方 が 3 スピ ー カ 。 後方 が 2 スピ 
ー カ が 標準 仕様 の SACD な の に , 
どう し て 4 チャ ン ネ ル 再 生 な の か と 
いう 疑問 を 持つ 読者 が いる と 思う の 
で , ひと こと 説明 を し て お こう .。 

これ は マラ ン ツ の SA-17 S1 型 
SACD/CD プレ ー ヤ に は 「 フ ァ ン ト 
ムセン ター」 機能 が つい て いて , セ 
ンタ ー・ チ ャ ン ネ ル の 信号 を フロ ン 
ト の 葉 /R に 振り 分 ける こと が で き 


ら 8 


る . この 機能 を 利用 し て の 4 チャ ン 
ネル 再生 は セン タ ・ ス ピー カ の 有無 
を 感じ させ な い 自 然 な 鳴り 方 を 体験 
し て いる 。 自宅 で の SACD マル チ 
ン ネ ル 再 生 も 5 チャ ン ネ ル で は な 
く 。 4 チャ ン ネ ル で や る つも り で あ 
る 。 


忘れ られ か けた 7-Pin MT 
パワ ー 管 6 AO 5 


高音 質 の ビー ム 出 力 管 6V 6 の 
MT 型 で ある 6 AQ5 は 1950 年 代 
の アメ リカ 製 ラ ジオ の 保守 用 と し て 
の 需要 が わずか に ある だ け で , アン 
プ 製 作者 か ら は も は や 振り 向 か れ な 
い 存 在 に な っ て し まっ た . その 不 人 
気 な 理由 は どう も 外観 に ある らし 
い 。 
だ が 人 気 が な いと いう こと は 市 価 
が 安定 し て いる と いう こと と で , 1 本 
が ぎ 1.,000 前 後 で 流通 し て いる . 本 
機 で は 6 AQ 5 の 高 信頼 管 6 AQ 5 
W/6005 を 使用 し た . フラ ンス の ト 


ム ソ ン 社 の 球 で ある . 前 段 に は 同じ 
く 7-pin の 5 極 管 6 AU 6 を 使用 し 
た . この 構成 は 1950 年 代 の 業務 用 
モニ タ ・ ア ンプ に よく 使用 され て い 
2 

第 1 図 が 本 機 の 全 回 路 で ある . 増 
幅 部 は 1 チャ ン ネ ル 分 し か 書い て い 
な い 。 電源 部 は 4 チャ ン ネ ル 分 を 一 
つの パワ ー・ ト ラン ス で 供給 し て い 
る 。6 AU 6 の プレ ー ト と スク リー 
ン ・ グ リッ ド 用 の 高圧 電源 に は それ 
ぞ れ 独立 し た デカ ッ プ リン グ 回 路 を 
設け て ある 。. 

ーー つの シャ ー シ に 組み 込ん で ある 
が , 各 チ ャ ン ネ ル は 独立 し た ユニ ッ 
ト ・ ア ンプ の 構成 を と っ た . つま り 
モノ アン プ が 4 台 。 共通 の シャ ー シ 
に 載っ て いる と いう 考え 方 で ある . 
電源 は 4 台 分 を 共通 に し , 出力 トラ 
ンス は ユニ ッ ト ・ ア ンプ それ ぞ れ に 
し な が っ て いる 。. 
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2 次 =4-8-16 Q) を 選ん だ . 50 Hz で 
20 W と いう 大 型 ト ラン ス を 選ん だ 
理由 は 小 出 力 アン プ で も 優れ た 物理 
特性 を 得 た か っ た か ら で あ る 。 規格 
上 は 50 Hz で 7 W 型 で ある 小型 の 
H-507 S (1 次 =5 k, 50 mA/7 k,。 40 
mA) で 間に合う . 

出力 トラ ンス と パワ ー ト ラン ス 十 
電源 チョ ー ク の 総 面積 が 大 きい こと 
と 総 重量 が 16.3 kg に な る た め に 
タカ チ の OS 型 ア ルミ サッ シ ・ ケ ー 
ス を 使用 し た . 型番 号 は OS-49-32- 
43 BB (49 Hx320 W x430Dmm) で 
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6 AQ 5 W/6005 シン グル 4 チャ ネル ・ パ ワー・ ア ンプ 宇 回 路 図 
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@ 4 連 VR と ドラ イ バ 基 板 


黒 ア ル マ イ ト 仕 上 げ の も の で ある 。. 
入 ・ 出 力 の コネ クシ ョ ン は アン プ を 
動か さ な く て 済む よう に 前 方 に 配置 
し た , また フロ ント と リア の チャ ン 
ネル を 同時 に 使用 し な い 時 の た め に 
ミュ ー テ ィ グ ・ ス イッ チ を つけ た だ た. 
入力 の 差し 替え を な ど に も 便利 な 機能 
で ある 。. 


プレ ー ト 接地 型 両 波 整 流 回 
路 を ショ ッ ト キ ー バ リア ・ ダ イオ 
ー ド で 試し た 


「 管 球 王国 ] 誌 で 私 が ホス ト 役 を し 
て いる 「 自 作 派 大 集合 」 が ある . Vol. 
28 に 登場 し た 伴 場 宏志 氏 の WE- 
349 A プッ シュ プル に 採用 され た プ 
レー ト 接 地 型 整 流 方 式 を 試し て み 
た . この 回 路 の 出典 は WE の 初期 の 
タン ガー バル プ 電 源 TA-7276 で あ 
る . パワ ー・ ト ラン ス の 高圧 巻 線 を 
直接 グラ ウン ンド に 落と さき ない こと 
が 再生 音 の 明瞭 度 を 向上 する と い 
う . 同様 の 発想 で マラ ン ツ の Fro- 
jectT-1 (845 プッ シュ プル ) に 採用 さ 
れ た 整流 回 路 の フィ ル タ 用 チョ ー ク 
を グラ ウン ド 側 に 入れ て ある の も 同 
じ 理 由 で ある 。 これ は RCA の シア 
ター・ ア ンプ に 採用 され て いた 。 い 
ずれ も パワ ー・ ト ラン ス に 直流 バイ 
アス が か か り , コア の AC 50 Hz/ 
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@ 6 AQ 5 W の わり に は 大 型 の OPT を 使用 


60 Hz に よる 振動 を 制御 し て いる 
の で は な いか と 想像 する . 

また B 巻 線 の セン ター タッ プ に 
現れ る 電圧 波形 は 半 サ イク ル の 足 切 
り 波形 の 脈 流 で は な く , B 巻 線 が イ 
ンダ クタ と し て 動作 し た チョ ー ク ・ 


イン プッ ト の よう な 方 形 波 に 近い も 
の で , 両 波 整 流 で あり な が ら 半 波 整 
流 の 2 段 重 ね の 回 路 に な っ て いる と 
解釈 すれ ば , セン ター タッ プ を グラ 
ウン ド に 落と し た 時 と 異な っ た 濾 形 
の 電圧 が 平滑 回 路 に 加わ っ て いる こ 


品名 | 型番 ー メー カー 数 量 備考 
6AQ 5 W/6005 トム ソン 4 アム トラ ンス | 
っ SAU9 | マ 2=F - | 4 | デ ek5> ネ 
_ 電源 トラ ンス P T-180 橋本 電気 | 1 人生 ノグチ トラ ンス 
出 カ トラ ンス H-20-70 | 橋本 電気 4 ノグチ トラ ンス 
チョ ー ク C-15-200W 橋本 電気 1 ノグチ トラ ンス 
0.022/630V | 岡谷 電機 だ | アム トラ ンス 
100 ヶ 7350V ! ニチ ケミ | 2 | 瀬田 無線 
bo 47/350V ! ニチ ケミ 1 | 瀬田 無線 
22 ヵ /350V |  。 ニチ ケミ 4 | 瀬田 無線 
100z/25V ニチ ケミ 8 _ 瀬田 無線 
120P/500V 松下 電器 2 叶 _ 瀬田 無線 - 
4791W | 理研 RMG 4 アム トラ ンス | 
2k172W 理研 RMG 4 _ アム トラ ンス 
| 510Q1/2W 理研 RMG 44 アム トラ ンス | 
470k1/2W 理研 RMG | | あん ト 光 多 共 「 
240k1W 理研 RMG 4 アム トラ ンス 
抵抗 240k1/2W 理研 RMG 4 _ アムト ラ ン ス 
1M1/2W 理研 RMG | 4 アム トラ ンス 
10k172W | 理研 RMG_ 4 ーー PA ホラ シス 
13092W 理研 RMG 8 _ ア ム ト ラ ンス 
4.7k1/2W 7 理研 RMG 4 中 5 アム トラ ンス | 
30k1W 理研 RMG 4 アム トラ ンス 
50920W TDO (セメント ) 1 瀬田 無線 
シャ ー シ OS-49-32-43BB タカ チ 1 エス エス 無線 
スピ ー カ 端子 2P U.S.A。 」 Ci アン ディ クス 
ボリ ュー ム 50K(A)4 較 東京 光 音 4CP-2508-SA ET) 海神 無線 | 
スナ ッ プ SW 2 回 路 2 接点 ミヤ マ 2 瀬田 無線 
パワ ーSW S 一 1 日 本 開閉 器 1 瀬田 無線 
ソケット MT (7P in) Qoo 8 瀬田 無線 
ヒュ ー ズ ホル ダ | サト ー 1 瀬田 無線 | 
ヒュ ー ズ 2.5 A | 2 I 瀬田 無線 
平 ラグ 板 15P 5 瀬田 無線 
ショ ッ ト キ ー バ リア ダイ オー ド S5A80 A&R Lab. ドコ 2 た ドア 20 ド タン ス 
パイ ロッ トラ ンプ 110V ネ オン て | 瀬田 無線 
電源 コー ド 1.5m ベル デン 1 サン エイ 電機 
配線 材 若干 
| mocaa*2 タ | お てこ 4 | トモ カ 提 所 


@ 6AQ5 W/6005 シン グル ・4 ch パワ ー・ ア ンプ 部 品 表 
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周波 数 (Hz) 
< 第 4 図 > 周波 数 特性 (ビー ム 管 時 ) 


kHz か ら 上 が な だ ら か に 減衰 し て 
いる の は DSD 録音 に うっ て つけ の 
特性 だ っ た . ちな み に ビ ー ム 管 動 作 
で は 100 kHz まで フラ ッ ト で あ 
る . 


(3) 入 ・ 出 力 特性 (第 5 図 ) 


1 W の 出力 に 要する 入力 電圧 は 
0.36 V だ っ た CD/SACD マル チ 
チャ ン ネ ル ・ プ レー ヤ を ダイ レク ト 
に つなげ る 感度 で ある 。 


プレ ー ト 接地 型 整 流 回 路 の 
音質 


プレ ー ト 接地 型 の B 電 源 は 3 
A 5X2 の フォ ノ ・ イ コラ イザ ・ ア ン 
プ (2003 年 4 月 号 掲載 で テス ト し 
て いた . この フォ ノ ・ イ コラ イザ の 
B 電 源 は 発表 時 に は 240 Vx 2 の 
0160 W 型 積層 乾電池 を 使用 し て い 
た の だ が , 電池 の ライ フ が 短く 不 経 
済 な の で , AC 100 V を 利用 し た 常 
識 的 な B 電 源 サ プラ イ を 別 シ ャ ー 
シ に 組ん だ . 乾電池 電源 に 較べ る と, 
音 に クリ ー ム を か けた よう な 甘 さ が 
あっ た . 乾電池 と この パワ ー サ プラ 
イ に よる 音 の 差 を 後 で 客観 的 に 確認 
する た め に 。SP レコ ー ド を CDR 
に 録音 し て お いた . 

音 の 差 は どこ か ら 来 る の か 不明 だ 
っ た . 最初 に 思い つい た の が 残留 リ 
プル で あっ た . 各 段 に 40 の チョ 
ー ク を 入れ て デカ プリ ング 段 を 追加 
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し た が , 音質 に 変化 が 認め られ な か 
っ た 。 そ の 時 思い つい た の が プレ ー 
ト 接地 で あっ た . この パワ ー サ プラ 
イ の 整流 素子 は SBD (ショ ッ ト キ ー 
バリ ア ・ ダ イオ ー ド ) だ っ た の で , ダ 
イオ ー ド の 極性 を 代え る だ け で 簡単 
に プレ ー ト 接地 に で きた . 
トラ ンス の B 巻 線 の セン ター か ら 
DC を 取り 出し た . 

音 は 明らか に 澄ん で き て SP レコ 
ー ド 特有 の スク ラッ チ 雑 音 が 楽 音 と 
分 離し て 聞こ を える よう に な っ た . 演 
奏 の 場 が 見 通せ る よう に な っ た . 

本 機 は 最初 か ら プ レー ト 接 地 に な 
っ て いた の で , 今度 は 送 に セン ター 
タッ プ 接 地 に し て みた 。 和 驚い た こと 
に 軟 焦 点 レ ンズ で 撮影 し た 写真 の よ 
うに , 切れ 込み が 甘い 音 に な っ て し 
まっ た .。 プレ ー ト 接地 に 戻す と オー 
ケス トラ 演奏 の 最 中 に メン バー の 一 
人 が 弓 を 弦 に あて て 調 弦 し て いる の 
が 聞こ えた . 限り な く 細 か く 切 れ 込 


パワ ソー 


第 5 図 > 入出 力 特性 (ビー ム 管 時 ) 


ん で い < 音 場 が 展開 し た 。 SP レコ 
ー ド を か ける と その 差 が さら に よく 
聞き 取れ た . 

UL 接続 と ビー ム 管 動作 の 音 に も 
差 が あっ た . ビー ム 管 で は 音 に 騒が 
し さ が あ っ た 。 UL 接続 だ と VT-2 
や WE-205 D の よう な 透明 感 の あ 
る 静か な た た ず ま い が 得 られ た . 最 
大 出力 が 約 2/3 に な っ て も UL 接 
続 に 音質 上 の メリ ッ ト が あっ た . 

小 出 力 の シン グル ・ ア ンプ に よる 
4 チャン ネル 再生 は 1 チャ ン ネ ル あ 
た り の 出力 が 小さ く て も 十分 な 音量 
を 得る こと が で きる . 重要 な の は 出 
力 で は な く , アン プ の 再現 能力 で あ 
る こと を つく づく 感じ た . 


@ 4 プ ャ ネル が を ギラ グ 板 秋 立て て いる 
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